~*^ie GroBen, welche den Zustand der Gase und Dampfe bestiinmen usw.    3
^lusatz. Auch Gase konnen durch kiinstliche, sehr tiefe Abkiihlung €£l eichzeitige Verdichtung in den Zustand feuchter Dampfe, bzw. tlii          ^ fliissigen Zustand versetzt werden.   Dabei durchschreiten sie
lif-l-v ^^kiet der uberhitzten Dampfe. Umgekehrt konnen die gewohn-hil- fl-tissigen und dampfformigen Korper durch sehr * bedeutende Er-^^"^^txg oder Druckverminderung in gasartigenZustandgebracht werden. hi" 1 *~^e nack ^em unter gewohnlichen Temperatur- und Druckver-£.. **-issen vorherrschenden Verhalfcen bezel chnet man daher einen ». ^l^or entweder als Gas oder als iiberhitzten Dampf, gesattigten «^              Fliissigkeit.
immer 1st die tJberfuhrung eines festen oder fliissigen Korpers
Dampf- oder Gaszustand ohne gleichzeitige chemische Zersetzung (Disso-moglich.
t>ie GroBen, welche den Zustand der Gase und Dampfe be-5 und ihre technisch gebrauchlichen Einjieiten.   Druck-messung, Temperaturmessung.
H>er ,,Zustand" eines Gases oder Dampf es gilt in mechanisch er als bestimmt, wenn die nachstehenden GroBen bekannt sind. X . Das Gewicht der Raumeinheit oder spezif ische Gewicht (7). * * oi Gtiwertig hiermit ist die Angabe des Rauminhaltes der Gewiehts-
f^*il3,esit3 oder des ,,spezifischen Volumens" (v).
Es ist                                   1
v = — . 7
.Anstatt v oder y kann auch das Gewicht G eines beliebigen \ f >1 lumens V gegeben sein. Es ist dann
ff    j     n y = ~~ oder G- = j • v
V v=^  oder V=v-G.
Or
JFiir spez. Gewicht wird gelegentlich auch Dichte gesetzt werden. l$i^ JVtasse der Raumeinheit heiBt spezifische Masse, ^==y/^ it.ttc^h Massendichte).
Im absoluten MaBsystem wird unter spez. Volumen das Volumen der \l *i*HSoiieinheit, also das Volumen von 1 g in ccm verstanden ; mit Dichte oder .}»«»&£. Dichte wird die Masse der Raumeinheit, also die Masse in Gramm von I «»<-rr\ des Korpers bezeichnet.
Das Verhaltnis der Dichte eines Stoffes zur Dichte der Luft (oder bis-wt%il<^n des Wasserstofifs) vom gleichen Zustand heiBt spez. Dichte in bezug auf l,txft>, t>zw. Wasserstoff, haufig auch Dichte schlechthin. Fur spez. Dichte findet *i«*lx sttach die Bezeichnung spez. Gewicht; besonders bei fliissigen und festen > wo sie auf fliissiges Wasser von 4°C bezogen wird. In physikalischen d Schulbiichern wird das spez. Gewicht meist als Verhaltnis des eines Korpers zum Gewicht des gleichen Volumens Wasser, bzw. Luft
diesem Buch   muB   am   technischen MaBsystem  und  den  ent-technischen Bezeichnungen festgehalten werden.   Die hier ange-alten (iberhitzter Dampfe ist wieder das dea atmospharischen Wasserdampfs. Ein Niederschlag dieser (ungesattigten) BEmpfe erfoJgt erst, naohdem die Temperatur um ein bestimmtes, vom Sattigungs* grad abhangiges MaB gefallen ist, — In Dampfleitungen schlagt sich uber*-Mteier Dampf nicht nieder (solange er die "Uberhitzung nicht verloren hat), wahrend gesattigter Dampf (Sattdampf) infoJge der Warmeentzielmng duron die Rohrwande stefcs mehr oder weniger kondensierfc."".   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .......   509
